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I. A Letter from A/r.Thomas Luffkin 1 9 Dr.Sloaac^ 

concerning tbe Jpplication of ibe <Pneumatick En- 
gine to Cuppmg-Glajjes. 
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"^Res quatuorve jam etBuxSrc metifes ex qu* 
a Clariflimo omnique iaudc Dignifllmo Do- 
ciore Joanne Wallifio liceras accepi, quibus 
exoptat ut defcriptionem applicationis Organi 
Pneumatici ad cucurbitulam (a me fratrequc meo cx- 
cogitatam) tibi communicarem. Qyamvis tempus tunc 
amcenioribus Mathefeos Studiis terercm tamen diutius 
generi humanotam utile inventum aberudito mundo 
detinere par non exiftimavi praecipue cum ejufciem 
pubiieatio mea, tam ingeniofo viro (quem alterum Ar- 
chimedem vocare fbleo) defidcrata erat ; itaque morem 
gerens Inclitiflimo viro fubfequentem defcriptionem 
compilavi, quam precor ut fereno animi vultu a me 
accipias, (quia adolefcens fcribo) locumquc ei quendara 
in eruditiflimis a<3:is publicis Philofophicis concedcrc 
digneris. 

Orgam Pmumatici Defcriftto, &c, 

Sit AB (Fig. 1.) cylinder a*neus concavus ido- 
aeae craflkudinis cujus diameter fjt unius. longitudo 
vero deccm, a,ut duodecim unciarum, parfque interna 
exquifitiflime laevigata ut nimirum nulla rimula rema- 
neat, fitque ei prope fundum parvulum fbramen O; 
yorto fit (operculum) E F ; (Fig. x .) fundus G H (Fig. 3 .) 
illud duabus cochleis, hic cemento mecaliico cylin- 
dro nexus, adfit fundo nafus 1, z medio perfora- 
tu$; & ejufdem parti externae ad modum cochlex. 
fiac virga fcrrea N N (Fig. 4.) idoneas craflitudinis, & 
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Iongkudini cylindri adaprata ; ad ejufdem extremita-* 
tem Jamirta, aenea LM, & propinquius duabus uneiis 
cacumini altera 1 K j fpatiumque. intermedium ita filis 
linteis oleo madefa&is replendum eft, uc perfe<5rifljme 
cavitatemcy Hndri ckttdat j adftt tandem manubrium N. 
Ex his partibus complexum haud diflTimile eft Syringic 
Chirurgorum. Formetur etiam cylinder fcneusOP QJl 
(Flg. 5.) magnitudinem figurae, adaequans duabus afe 
D SP S, per axem perfotatus tam magno foramine, ut 
ejufdem pars interna fotmi cochleae feminae modiftcata, 
aceurate cochleam marem nafi recipiat ; porrd augea- 
tur fojramen ab R & CLufque ad T T ; tandemque iiat 
humerus V V & formeCtir lamina W mcim perforata 
ut ei (humero> cOnveniat & adhdcrcat. .Porro formetct 
conulus re#us pet axem perforatus 1, », 3« (Fig. 6.) 
augeaturqu* foramen ab *» %. ufque ad 4. 45 formo- 
turque humerus 55:. tet exqtfifitiflime. conveniat ;■$& 
vi&tj cylindri T T, & ei ftrenue adhsereat; .fiatqut 
tandem elater (Fig; 7.) ex fifo /eneo helicis. form& 
ctrca C3$n<l?w»; idorteaj Vitis, & pixidis 4.$. V. V% 
cfiametrum fere adc^uans 3 .ftd pi%.ide aliquanto 4& 
r^us curfi fibi reKnt^ukur, faabeat ad extremicarem in& 
mam laminam 77 eju&lem •magnitudifots, cum pars 
infima cforio moiii oleo armato veftieada eft ad oc* 
cWendum orificiw» canalis. Itetum fiat ad v-er- 
tioem cucufbitula: {fi& •&..) ptrforatk» «otunda, qaaiai* 
raergatur conus wlque ad aW- S > S.--& ■rimi»fer aot r ftfi 
iur^e repleantur cemesnt© exfe&na* terebincbin4 flcoafce 
compofito. Tandemque fiat operculum 6 . 76. ^ (Fig; $©.> 
ad humerum 77 corio oleo madefadio veftitum, quo 
aer quamprimum ex vitro hauftus erit (fi ftfSbrJe iit ut 
parvulae valvul& forte remanebunt.) exclu<ti poceft. !!&»• 
cufque in ejufdem defcriptione 'tempus trivi, nunc 
non cle ufii & ad morbofbs applicatione,, quia Medico- 
ruaick Chirurgorum eft, fed ufus rationc quatenus ad 
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Phifofophiam (H, e, *et*>^4«4* flatura! explkatiorien^ 
fpe&at, pauca Subneftam Cum pblfeX ftrenue applicatur 
ad foramen, & lamina„99 (Fig.9.) manubrjO attollitur ad 
10. 10. atquia aer antea tantum fpatium 9,00. replevit, 
nunc itararefa&us aut expanfuseft utfpatium 9.9. 10.10. 
(hoc eft tricencies majus) occupat, quapropter aeris 
vitro inclufi elafticitas, elaftieitates elareris & aeris cy- 
littdrocori£entifuj>erans, furfum obtrudeturlamina, aut 
valvula, qu» apcrta remanebit donec tanta quanticas 
aeris pecaccylihdrum ex vitro, :uc complementi aeris vi- 
tro elaftkitas ^fiatoqualis elafticitatibuselateris & aeriS 
nunccylindro contenti; at aperto fbramine O aefisex- 
terni preffoxi potenter occluditur valvuli .• CaJteris pa- 
-jibus, & trihus quatuorve fu&ionibus plus minufve 
r<&> aeris (fecundum elateris poteftatem ; & rationem 
quam babet. capacitas cylindri ad capackatem cucurbi- 
tula:) exhauftae erunt : & fi elafticitas aeris eodem fpa- 
tib fit uc quantitas, refiftentia aut preflura fub vitrb erit 
ad prefluram fupra partes circumjacentes uc unitas adt 
mille, quia ancequam aer exhauftus erat vitso," «efiften- 
tia aut preflura fub vitro eadem fuit cum illa fupra par- 
tesextra vitrum. Notatudignum exiftimo, ut quarito 
major erit cylinder eodem elatere, tanto major aeris 
quantitas exhaufta erit vitro; quia aer 9.0.9. in ma- 
jus fpatium extenditur, & confequenter minbrem habet 
elafticitatem, quapropter majorem habebit rationem ela- 
fticitas aeris in vitro ad elafticiratemaeris in cyUndro & 
elatere eontenti itaque major aeris quantitas vitro ex- 
trudetur, &c. 
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